HELENA OSKWARKOWN 


przeżywszy lat 21, 
opatrzona SS. Sakramentami, zmarla w dniu 13 Listopada 1896 r. 


W żalu pogrążona matka z synem a bratem Zmarłej, zaprasza Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na pogrzeb, który się odbędzie w Niedzielę d. 15 Listopada b. r. 

o godzinie 3 po południu z gmachu klinicznego przy ulicy Grzegórzeckiej, wprost 
na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


